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PART III 

Factories and Boilers Department 


NOTIFICATION 

No. T2/1959/2015/F & B. 22nd November 2017. 

Result of First Class Boiler Attendants 
Competency Examination-2017 

It is hereby notified as required under Boiler 
Attendants Rules 2011 that the Second Class Boiler 
Attendants Competency Examination 2017 held on 
14th & 15th October 2017 was published. 

The candidates with the following register numbers 
are declared passed in the First Class Boiler Attendants 
Competency Examination 2017. 

Register Numbers 


171001 

171003 

171004 

171005 

171006 

171008 

171009 

171011 

171012 

171013 

171014 

171015 

171016 

171017 

171018 

171019 

171020 

171022 

171023 

171025 

171026 

171027 

171028 

171029 

171030 

171031 

171032 

171033 


171034 

171035 

171036 

171037 

171038 

171039 

171041 

171042 

171043 

171044 

171045 

171047 

171051 

171052 

171053 

171055 

171056 

171057 

171058 

171059 

171060 

171061 

171062 

171065 

171066 

171067 

171068 

171070 

171071 

171072 

171073 

171074 

171076 

171077 

171078 

171079 

171080 

171081 

171082 

171084 

171085 

171086 

171087 

171088 

171089 

171090 

171091 

171092 

171094 

171095 

171097 

171098 

171099 

171100 

171101 

171102 

171103 

171104 

171105 

171106 

171108 

171109 

171110 

171112 

171113 

171114 

171115 

171116 

171117 

171118 


171119. 

(Sd.) 

Secretary, 

Board of Examiners. 
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